l 
ranciszek Seifert 


przeżywszy lat 44, po krótkiej chorobie, dnia 3-go Października 1894 r. 


zasnął w Panu. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w Piątek dnia 5-go b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu przedpogrzebowego 
na cmentarzu do grobu familijnego, na który w smutku pozostali synowie i rodzina zapraszają Krewnych, Przy- 
jaciół, Znajomych i pobożną Publieznsoé. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odbędzie się w Poniedziałek dnia 8-g0 b. m. o godzinie 10-tej rano w kościele 00. Reformatów. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


